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II. 


Eine nOthige V erhe fferun g tier Refulta - 
te G ay - Lu ffa c's u bet die Ausdehnung der 
Gasarten und der Dumpfe dutch 
f V u r me. 


'• 0 m 

I! e r a u s 2 e b c r, 

(j ay-Luffac ft elite feine Verfuche iiher die Aus¬ 
dehnung der Gasarten in Ballons aus G las an, de- 
ren Geftait kugelfurniig war, ^f. Taf.il, Fig. 1 unci 3 ,) 
und die ungefahr 3 >o Grammes Walfer falslen, 
(S. 2S1.) In ihnen erwSrmte er die Gasarten bis 
zutn Sicdepunkte, hefs die fich ausdehnende Luft 
entweirhen, und beftimmte dann aus dem Baume, 
in welchem die Luft, die bei 8o° R. den ganzen 
Ballon erfullte, fich bei o J R. zufammengezogen 
hatte, die Ausdchnung der Gasarten bei einer Er- 
warmung von o° bis auf bo" U. Sie betrug bei 
alien 0,37a, 

Allein zugleicb mit der Luft dehnte fich auch 
das Glas aus, fo dafs die Luff, welche nach dern 
Erkalten im Ballon blieb, in der SieJehit/e einen 
grofsern Raum eingenommen hatte, ah den Inhalt 
ties Ballons bei gewohnlicher Temperatur, in wel- 
cher derfelbe fich unftreitig befand, als feine Ca- 
jiacitut durch Abwiigen beftimmt wurde, (8. 277.) 
Das Refultal Gay *L,uffac s ift daher zu Idem. 
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Die Gasarten haben fich in alien feinen Verfuchea 
wi klich ftarker ausgedehnt, und zwar um den 
Baum, um welchen der Glasballon fich erweitera 
mufste, als er von der gewGhnlichen Temperatur 
bis zur Siedehitze erwarmt wurde. 

Wie grofs ift diefer Raum ? 

Bei einer Erwarmung vom Froft- bis zumSiede 
punkte dehnt fich Gias, nach S m e a t o n s pyrome* 
triirhen Verfucben, um o ooo 85 , nach Bougubr’s 
lie r timmung um o 00078 aus. Fur eine Ausdeh* 
nung von der gewGhnlichen Terrperatur bis zum 
SieHepunkte kdnnen wir daher etwa 0,00072 rech- 
nen Diefe Ausdehnung ift linear; bei der Aus- 
dehnung einer Kugeloberflache von Glas dehnt 
fich daher die Per pheiie des grGIsten Kreifes um 
diefe Grofse aus. 

Fafsre der Ballon in der gewoholichen Tempe* 
ratur 35 o Grammes — 1 1,448 franz. Uozen reinen 
WafferS, fo betrug feme Capjcitat in diefer Tempe¬ 
ratur 17,8- parifer Doodec.* Kubikzoll, (da oach 
Schmidt’s Vecl'uchen 1 panfer Kubikzoll reinert 
Waffers 370,27 fr. Grains wiegt.) Nehmen wir den 
Babcri far eine iiugel, fo mufsfe folglich der Halb« 
meffer delfelben 1,82 par. Zoil betragen. 

Ift nun r der Halbmeffer, P d>e Peripherie, / 
der Inhalt emer Kugel, und rr die Zalil Ludolphs 
von Colin, fo ift bekanntlich P zirr und 
und daher, we n wir 2 ufammengehGr)ge lehr 
kleine Incremente als Differential! betrachtefy 
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dP = 2* . dr und dr = 4:rr* . dr * folglicli 
dl = ir'.dP. 

FolgI;ch ift in unferm Faile das Increment des 
Inhale d / = 5/2 >.0,00.172 = o , OQi -; S . Nun 
aber hielt der ganze Ballon , ais Gav-Luffac ihn 
ah:vog, i ./?1 foiclier Ihcilc, wovon das Gas bet 
o° Tempfratur toou These einnumnt. Folghch 
ift das Increment lies Inhalts des Gallons = 
0,0 03 - 0 . 1 3 - j = 5,2 ; und uni fo viel find d;e Re- 
fulmc G a v-L 11 f f a c’tf wegen der von ihm nicht 
beachteten Ausdclinung desG-'afes zu erhuhen. 

Alfo dehnen licit, feinen Verfucben gerrufs, aIIe 
I.uftar;en und Dampfe bei eincr Erwarroung vom 
Ft oft- bis zum Siedepunkfe uni 575 -}-5,2, oder 
um 5 So folcher Tbeilc aus, derea die Luffarten 

80 

bei o' 5 R. 1000 einnebmen; oder um —--ihres 

21 0,53 

gao2en Volums. 

Hierdurch rflckenauch dieRefultate Dalton’s, 
(der die Ausdehnung des Glafes mit in Betrachrung 
zog, f. S. 5 1 3 ,) den corrigirten Refuhaten Gay- 
Luffac’s naher, und der $. 017 berechnete ah- 
folute Nullpunkt der Warme fallt, diefen letztern 
germfs, bei 1598° F. unter den Gefrierpunkt des 
Wafiers. 



